SIANISLAW 


BOREK 


BYŁY CHORĄŻY VI PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ 

KRAKÓW, UCZESTNIK KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 

II WOJNY ŚWIATOWEJ, PORUCZNIK WP, CZŁONEK 

ZBeWiD, ODZNACZONY KRZYŻEM NIEPODLEG- 

ŁOŚCI I INNYMI, B. PREZES SP-NI GASTRONOM 
ORAZ SP-NI WSPÓŁPRACA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ i OJCIEC 
przeżywszy lat 75, zmarł nagle dnia 22 sierpnia 1973 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 27 bm. o godz. 10 w kościele 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, na które 


to smutne obrzędy zapraszają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKA i RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
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